تسجيل دخول على سيرفر لوينكس 


كلمة المرور : 0685ع/ا53 


للانتقال الى مستخدم فيرابى للدخول على سيستم ER۸ PN ٤×7‏ 
امر تغير المستخدم : 0685ع/[53 su‏ 


كلمة المرور : 53/6085 


امر الوقوف على المجلد الرئيسي : 0© 

امر عرض المجلدات و الملفات : وا 

امر الدخول على مجلد فيرابى : cd frappe-bench‏ 

امر تشغيل السيستم : bench start‏ 

رابط الدخول على السيستم من اى جهاز خارجى عن طريق متصفح الانترنت 


http://192.168.1.178:8000/ 


بيانات الدخول على السيستم 
اسم المستخدم المسئول : Administrator‏ 


كلمة المرور : 602851/إ53 


بيانات قاعدة البيانات 
مسئول قاعدة البيانات : +001 


كلمة المرور : 602851/إ53 


